HIDROSOPH Presupuesto 


Sistemas de Información Agrícola SL 


Calle Paseo de las Delicias, 30, 2° planta Fecha: 14/02/2023 
28045 Madrid - ESPAÑA Caducidad 16/03/2023 
CIF: B66475609 1D Cliente: 
Para: 
V/ CIF 
Moneda Proyecto 
Unitat de Xarxes de Control Departament d'Infraestructures de Control i 
Regulació, Agencia Catalana de l'Aigua TB 100% a 60 días f.f. ORIGINAL 
Qtd. Descripción Un. Precio Unitario Descuento Importe 


Datalogger con conexión bluetooth y alimentación sólo a baterías: YDOC 
417ADS sin panel solar, con ML-Cover-3Ll y baterías no recargables + ML-OU- k .296,00 € 
BLE, Option board to add a BLE user interface 


Datalogger con conexión bluetooth, batería y alimentación con placa solar 
integrada: YDOC 417ADS con panel solar, baterías recargables + ML-OU-BLE, 3 .277,00 € 
Option board to add a BLE user interface 


Datalogger con conexión bluetooth, batería y alimentación con DC: YDOC 
417ADS sinn panel solar, con ML-COVER-SLA, baterías no recargables + ML- 
OU-BLE, Option board to add a BLE user interface + cargador/transtormador 
de 220V para 24V 


340,00 € 


Cámara 2.0M JEPG-90% ; 506,00 € 


Descuentos por volumen: 
Entre 6 y 10 unidades: 10% 


Entre 11 y 20 unidades: 15% 
Entre 21 y 50 unidades: 20% 
Más de 50 unidades: 25% 


Documento Procesado por Ordenador Importe sin IVA 
IVA (21%) 
Total Factura 


Datos Bancarios 


Banco Sabadell 

Numero de Cuenta 0001393045 

IBAN: ES85 0081 0381 9500 0139 3045 
SWIFT / BIC: BSABESBB 
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